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DEL PONTE DEL CISMONE. 


*5 


Cap, VII, 



L Cifmoneeun flume, ilquale fcendendodai Monti, che diuidono la Italia 
dalla Germania entra nella Brenta alquanto fopra Baflano j e perche egli e ue- 
locisfimo, e per lui i montanari mandano giu grandisfima quantita di legnami, 
fi prefe rifolutione di farui un Ponte , fenzaporre altrimenti pali nell’acqua . 
Percioche le traui , che ui fi ficcauano , erano dalla uelocita del corfo delfiu- 

- — - me > e dalle percofTe de i fasfi, e de gli arbori , che da quello continuamente 

fono portati all’ingiu , moffe , & cauatc : Onde faceua bifogno al Conte Giacomo Angaran- 
n o , ilquale e patrone del Ponte , rinouarlo ogn’anno . La inuentione di quefto Ponte a mio 
giudicio e molto degna di auertimento, perche potra feruire in tutte le occafioni , nelle quali fi 
haueffero le dette difficult^ ; & perche i Ponti cofi fatti uengono a efTer forti, belli , e commodi : 
forti perche tutte le loro parti fcambieuolmente fi foftentano : belli perche la tesfitura de’legna 
mi e gratiofa ; & commodi, perche fono piani , e lotto una ifteffa lineaco’lrimanente della ftra 
da. Ilfiume nelluogooueliordino quefto ponte, e largo cento piedi. Si diuife quefta lar- 
ghezza in fei parti eguali,&ouee lterminediciafcuna parte (fuor che nelle ripe, lequali fifor- 
tificarono con due pilaftri di pietra) fi pofero le traui , che fanno il letto , e la larghezza del pon- 
te j fopra lequali, lafciatoui un poco di fpacio nell’eftremita loro,fi pofero altre traui per il lungo, 
lequali fanno le fponde : fopra quefte , al diritto delle prime fi difpofero dall’una , e 1‘altra parte , 
i colonnelli ( cofi chiamiamo uolgarmente quelle traui , che in fimili opere fi pongono diritte in 
piedi) . Quefti colonnelli fi incatenano con le traui, lequali ho detto, che fanno la larghezza del 
ponte, con ferri,chenominiamo Arpici, fatti paifareperunbucco fatto a quefto effetto nelle 
tefte delle dette traui , in quella parte, che auanza oltra le traui che fanno le fponde . Quefti Ar- 
pici ; perche fono nella parte di fopra a lungo i detti colonnelli diritti , e piani , e forati in piu lo- 
chi, & nella parte di fotto uicino alle dette traui grosfi, e con un fol foro alfai grande j furono in- 
chiodati nel colonncllo , e ferrati poi di fotto con ftanghette di ferro fatte a quefto effetto , onde 
rendonoinmodo unitatuttal'opera, che le traui, che fanno la larghezza,e quelle delle fpon- 
de fono come di un pezzo con i colonnelli , & in tal modo uengono i colonnelli a foftentar le tra 
ui , che fanno la larghezza del ponte ; e fono poi esfi foftentati dalle braccia,che uanno da un co- 
lonnello all’altro : onde tutte le parti l’una per 1’altra fi foftentano, e tale uiene a efTer la lor na- 
tura,che quanto maggior caricoe fopra il ponte, tanto piu fiftringonoinfieme,e fanno mag- 
giorla fermezza deH'opera. Tutte le dette braccia , e l’altre traui , che fanno la tesfitura del pon 
te non fono larghe piu di un picde , ne groffe piu di tre quarti . Ma quelle traui che fanno il letto 
del ponte , cioe che fono pofte per il lungo , fono molto piu fottile. 
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